Ś. iP. 


KAZIMIERZ 


FIAŁKA 


CZŁONEK SKS ,CRACOVIA” B. OLIMPIJCZYK 
NAJDROŻSZY BRAT I WUJEK 


przeżywszy lat 63, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 25 września 1970 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we środę dnia 30 bm. o godz. 15, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
i żalu: 


SIOSTRA, BRAT, BRATOWE I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 7090/70 — D-14 (9128) — 39 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


